جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 1 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الضاد للبنين 









| 1421911185001 | ابراهيم اسم حسن جاسم 1 |0 50 | 
| 1421911185002 | ابراهيم عدنان شناوه علوان 1 | 50 | 
| 1421911185003 _| اتيانا عماد كره بيت دنخا ا | 21 | 
| 1421911185004 ]| احمد حسين علي فرحان 10 | 52 | 


8 | احمد مازن عبد الكريم محمد |0041 53 1 
9 | امجد عبد الله عبد الكريم عبد الله 041 5O0‏ 1 
3 | بلال هيثم عبد طعمه ااا | 59 | 50 | 50 | 71 | نج | 20 


نا ادم ا نن |[ط زإتن | © | ل- | 66 | فى 


10 142191118512 باول عماد كره بيت دنخا 


A 
سے‎ 


2 | 1421911185014 | بهاء مازن جاسم محمد 6 | 6 | 72 | ت | 27 





1 | باقر مؤيد كاظم باهض 


3 1 

6 

7 
50 38 23 مكمل 


24 1421911185030 حسين علي عباس علي 50 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة الضاد للبنين 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
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14219 0۰1 
1421911185033 
142191115 
1421911186 
1421911187 
1421911185038 
1421911189 
1429 01 
1421911182 
1421911185043 







احسين علي عبدالقادر محمد | | 59 | 63 | 50 | 69 | 
ا 50 | 3 | ss | ar‏ 
حيدر احمد عدنان عبد الصين 0 | 36 | 50 | 1ة | ت 
و لفقار حازم نعمه عاب | 50 | 6 5 | e‏ 
رسول لؤي حسون فلح 5o‏ | اا الا 1 sol‏ 
رضا خالد هادي كاظم 1 50 | 6 | 34 | o‏ 
سجاد احمد حمزه هاشم so | ar | s6 | 5o‏ 
TEES‏ 58 | ?7 ةلالا ا 
سجاد جعفر قاسم علي 50 | 1 us| am‏ 


زياد طارق عباس عداي 





جح 
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جح 
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ناج 
ناج 
ناج 
ناج 


جح 


_ 1421911185044 | سجاد جعفر كاظم حسين ا | 50 | 37 | 34 | 57 | مل 
| 1421911185046_| سجاد محمد محسن راضي ا | 51 | 50 | 41 | 72 | مل 
| 1421911185047 | سجاد نبيل عدنان محمد | 50 | 33 | 37 | 52 | مل 
1421911185048_| صاحب حسين عبد الرضانعمه____ | 60 | 58 | ا6 | 50 | نج | 
_ 1421911185049_| ضرغام عدي عبدالحميد رجيم | 50 | 26 | 33 | 57 | مل 
_ 1421911185050_| ضياء الدين محمد علي عواد مهدي | 50 | 50 | 35 | 50 | مل 
1421911185051 | عباس ابراهيم فرحان عليوي 00 | 50 | 38 | 40 | 42 _ 

1421911185052_| عباس ضرغام فيصل خلف ا | 50 | 60 | 50 | 80 | اج _ 
1421911185053_| عباس فاضل عليوي زويد 000 | 40 | 34 | 29 | 41 

| 1421911185054_| عباس قاسم محمد حسين | 50 | 5 | 5 | 65 | ام 
1421911185055_| عباس قاسم محمد عليوي ااا | 67 | 74 | 53 | 6 | ااج 
_ 1421911185056_| عباس محمد عبد المنعملعيبي اا | 51 | 36 | 50 | 63 | مسل 
_ 1421911185057 _| عباس هيثم عباس حمزه 0000 | 35 | 24 | 27 | 29 

50 50 50 


1421911185058 


عبد الكريم عبد الزهره لطيف خلف 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 3 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الضاد للبنين 


59 | عبد اله رووف عبدالواح عدالقي | 80 ]| 77 | 90 | 8 | | mm‏ 
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2 
55 
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57 
58 
9_| 142111185070 | علي السجاد حير سمي سكم | 50 | 5 | 2 ]| 0 | س 

0 14211118507 | على يسم هاشم محمد ا | 37 | 34 | 5| o‏ 

© | 211185073 | علي جاسم محمدداود ا | 5 | 4 | 37 | 2 

5_| 14201118504 | على جيار طصهعب ‏ | 5 | 5 | 26 | 0 | س 

8 | 142111185080 | علي غقم جسن جاسم ا | 50 | 96019 | e7‏ 2 

71 | 2111185084 | على محمد قريد عي الرزاق ا | 58 | 26 | 27 | 33 

23 39 50 












2 ]| 1421911185085 | علي مرتضى عاشور زامل 50 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 4 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الضاد للبنين 













6 | علي مشرق سلمان سالم 





6 
221 4 
228 
263 


3 
رار عماد عبد الكريم حمميت 38 | 30 | 50 | | 0 
4 | 1421911155001 | كرار مقعم عتوراضي 0 | 38 | 38 | 25 | 0050| 

5 1421911185102 | كرمستان مقر يوسف | 34 | 50 | 32 | 50 | س 
6 | 1421911185103 | ليث ظقارجوادكاظم ‏ | وام | 29 | 50 | 52 | س 
7 | 142911185104 | ليك عامر عبودعدالصين 222 | 38 | 50 | 38 | 61 | مل | 
8 | 142901185105 |مصديسمعدقمر | 50 | 50 | ي 50 | سل | 
8 | 1421911155006 | محمد باقر حيدر غالب عبد 0 | 42 | 9ة | 24 | 869 | 

9 | 1421911155007 | محمد حازممجيدمافود ‏ | 38 | 34 | 9012 | 24 | 
91 | 142911155108 | محمدرضا فرق غالب يد | 28 | 38 | 38 | 24 | 
© | 142911155009 | محمد زاهد عيسلقته ‏ | 7ة | اة | 29 | a4‏ 
94 | 1 | محمد صلاح سفومصد ‏ | 53 | 50 | 56 | 59 | mj mw‏ 
95 | 1421511185112 | محمد عبد الخالق کریم قار | 78 | 76 | 91 | ® | Cm | mw‏ 

62 83 50 64 ناجح 259 


96 3 أ محمد عدي جاسم محمد 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 5 إلى 6 


1 5000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور ال 
المديرية : الرصافة الثانية 3 3 9 / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الضاد للبنين 


341 | 28 | 1121114 










ي 0 32 | 
| 1421611185115 | محمد علا محمد حسين | 50 
0 | 1420611185016 | محمد عمار هادي ميش 0 | 33 
065 مصطفى مشتاق طالب حسين 32 24 ا 3 
تم سلماز 50 
: 50 

70 












0 
0 
0 
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7 | 1421911185134 | ناجي اكرم حاتم سلمان 
8 ]| 1421911185135 | نور الحسين علي فاضل عباس 


0 | 1421911185137 | همام علي عبود سلطان 


| 50 | 63 | 76 | نجج | 29 


73 80 81 ناجح 304 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1185 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الضاد للبنين 
























| 1421911185138 | هيثم حسين عبد الحسين لازم ا | 50 | 50 | 26 | 51 _ 
| 1421911185139 _| ياسر عامر حسن على ااا | 50 | 62 | 52 | 54 | ناج 
| 1421911185140 _| ياسين علي فرج ماهي ا | 50 | 35 | 30 | 51 | مل 
| 141911185141_| يوسف حسين خضير عباس ا | 50 | 50 | 38 | 58 | مىل 
| 1421911185142_| يوسف ظفار جواد كاظم اا | 51 | 35 | 50 | 50 | مل 
| 1421911185143 _| يوسف ميثاق عبد الساده ثامر ا | 58 | 70 | 59 | 69 | اج _ 
| 1421911185144 _| يونس عباس معروف عبيد 0 | 24 | 50 | 21 | 0 | 
| 1421911185146 ]| مرتضى غسان على مشير ا | 54 | 50 | 38 | 51 | مل 
اتن _ __ 


ناجح 


123 
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